


CONCERTO ORCHESTRA ERASMUS 


Firenze, Salone de’ Cinquecento, 19 maggio 2022 ore 19.00 


Programma di sala 


W.A. Mozart: Ouverture da “Don Giovanni” 

W.A. Mozart: Il mio tesoro intanto da “Don Giovanni” 
G. Rossini: Una voce poco fa da “Il barbiere di Siviglia” 
G. Donizetti: Una furtiva lagrima da “L’elisir d'amore” 
J. Offenbach: Les oiseaux dans la charmille da “Les contes d'Hoffmann” 
G. Verdi: La donna è mobile da “Rigoletto” 

G. Bizet: Preludio atto terzo da “Carmen” 

G. Puccini: O mio babbino caro da “Gianni Schicchi” 
G. Verdi: Libiamo ne' lieti calici da “La Traviata” 

G. Fauré: Elegia op.24 per violoncello e orchestra 
A. Arutiunian: Concerto per tromba e orchestra 


Solisti: 


Ripalta Bufo, Soprano 
Daniele De Prosperi, Tenore 
José Maria Finez Carro, Violoncello 
Moustafa Gamal, Tromba 


Direttore: Elio Orciuolo 
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